X. STANISŁAW OSIECKI 


Kanonik Katedry Sejnejskiej, 
Dziekan Nowogórski, Proboszcz parafii Trzebińskiej, Członek Rady powiatowej Chrzanowskiej, Delegat c. k. Rady 


szkolnej okręgowej etc. etc. 


Przeżywszy lat 51, a 24 lat kapłaństwa, po długiej i dolegliwej chorobie, zaopatrzony 


SS. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 22 Października 1888 r. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi we środę dnia 24 b. m. o godz. 12 w południe po odprawionem NABOŻEŃSTWIE 
ZALOBNEM wprost na cmentarz parafialny. 


Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


